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relie au pole positif la decharge passe dans la brancbe inferieure,
elle passe au contraire dans la branche superieure si A est relie
au pole negatif.

Beaucoup de savants ont etudie la distance explosive qui cor-
respond a une difference de potentiel determinee. Nous allons
donner ici les resultats obtenus par MM. Bicliat et Blondlot, qui
sont d'accord avec ceux tronves par M. Bailie. L'etincelle eclalait
entre deux spheres de cuivre ajant chacune icm de diametre.

Difference
de polentiel

en unites

Distance                                           eleclrostatiques

explosive.                                                 C.G.S.

cm
0,1-----.'.....................          16,1

0,2...........................         9,7,5

o,4..........................         47,7

0,6..........................         64,9

0,8..........................         77,0

1,0..........................         84,7

i,5...........................         97,8

2,0..........................       io4,5

D'apres les experiences relatives faites avec des electrodes
spheriques de 3cm de diametre parM. Mascart, le Tableau se con-
tinue ainsi :
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II resulte du Tableau precedent que I'augmenlation de la diffe-

Distance explosive.
 cm 2 ........
	Difference de polemic!.
 . .   . .      io4 5

3 .........
	. . .        izA

4 ........
	!/r

5 .........
	i53

6 .......
	16 1

7 .........
	..    .           173

8 .......
	181

q .........
	.    .        187

10 .........
	.....      J0/
 TO')

II .........
	...             IQfi

12 ... .....
	

15 ..... ....
	.....     ^yy .....     206

de la balle de sureau augmenteavee
